RALIMCO 
取付 説明 書 (電柱 用 ベル ト :HDB-354 型 ) 


この た び は 本 製品 を 、 お 買い 上 げ い た だ きま し て あり が と う ご ざ いま す 。 
この 取付 説明 書 は 、 本 製品 の 取付 け か た と 使用 上 の 注意 事項 に つい て 記載 し て いま す 」 
取付 作業 の 前 に は 必ず 、 こ の 取 和 付き を を 208 生 EE 
内 容 に し た が っ て 正しく お 使い くだ さい 。 

また 、 お 読み に な っ た 後 も 、 こ の 取付 説明 書 を すぐ に 取り 出せ る 所 へ 大 切 に 保存 し て くだ さい 。 
本 製品 は 、MD 一 D 型 ・MDEーD 型 ・ANEーF 型 に 取付 け で きま す 。 


人 警告 使用 する と き は 電柱 用 ベル ト だ け を 柱 に あて て くだ さい 
癒さ ん が 電柱 に あたる と 、 は し ご が 不安 定 に な り 、 バ ラン ス を くず し て 、 
本 転倒 や 転落 の 恐れ が あり ます 。 


條 注意 該当 機種 以外 の は し ご に 電柱 用 ベル ト を 取付 け な い で くだ さい 
〇 ① 該当 機種 以外 の は し ご に 電柱 用 ベル ト を 取付 け て も 、 踏 ざん が 電柱 に 
あたる た め 使 用 で きま せん 。 


禁止 


人 必要 工具 
① 十 字 ド ライ バー 
②M 5 用 スパ ナ 2 本 
③M 6 用 スパ ナ 1 本 


( フッ ク : HDF-60R と 
同時 に 取付 ける と き は 、 2 本 


人 @ 部 品 表 


L 1 
3 R 1 


平 座金 
六角 ナッ ト M 6 
六角 ボル ト M5x40 

平 座金 
六角 ナッ ト M 5 


4 


電柱 用 ベル ト の 取付 け か た 
① 同 梱 の 六角 ボル ト M 5 xX 4 0 ・ 平 座金 M 5 ・ 六 角 ナ ッ ト M 5 で 取付 金具 に 電柱 用 ベル ト を 
取付 け ま す 。 と の と まき 「2」 の 穴 へ 取付 け て くだ さい 


六角 ボル ト M5X40 
平 座金 5 


ーー 誠 綱 
学 立 ーー* 
六角 ナッ ト M 5 


③ 十 字 穴 付 ト ラス 小 ネ ジ M 6 X 1 5 ・ 平 座金 M 6 ・ 六 角 ナ ッ ト M 6 で は し ご に 取付 け ま す 。 
この と き 刻 印 が は し ご 上 端 を 向く よう に 、「L 」 の 刻印 が ある 金具 を 左 支 柱 、「R」 の 
刻印 が ある 金具 を 右 支柱 へ 取付 け て くだ さい 。 ※ ネ ジ は 確実 に 締め て くだ さい 


し 3 字 穴 付 トラ ス 小 ネ ジ M 6 x 1 5 「L」 


平 度 金 M 6 
ト 、] 六角 ナッ ト M 6 
SN 2 (e( \o) | 


電柱 用 ベル ト 


は し ご 用 フッ ク : HDF 一 60R を 同時 に 取付 ける と き 
(ANEーF 型 に 、 は し ご 用 フッ ク は 取付 け で きま せん 。) 


電柱 用 ベル ト の 取付 穴 位 置 と は し ど 用 フッ ク : HDF 一 6 0 R の 取付 穴 位 置 を 合わ せ て 
は し ご 用 フッ ク : HDF 一 6 0 R に 同 梱 の ボル ト 類 で 共 締め し て くだ さい 


レン ザ 示 角 ボ ルト M6 x 20 


RnR 了 ルイ つつ 株 式 会 社 

〒569-8510 大 阪 府 高槻 市 三島 江 1-|-] 

お 客 様相 談 室 0120-302-669 

10:00 一 16:00 た だ し 12:00 一 13:00 及 び 土 日: 祝 を 除く 
※ こ の 取付 説明 書 は 、 無 断 転用 を 禁じ ます 


2010011-AL 


